Contour Seamless Legging 
Black 
UK 12-14 EU 40-42 US 8-10 


82% Polyamide / Poliamida / Polyamide 
18% Lycra Elastane / Lycro Elostano / Lycra Elosthanne 
Made in Italy / Fabricodo en Italia / Fabriqué en Italie 
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